TADEUSZ JAN DEC 


Dyrektor Uniwersytetu Ludowego w Szańcu 


przeżywszy lat 31, po długiej a ciezkiejfichorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 27 sierpnia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowickim na miejsee wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek 
dnia 29 b. m. o godzinie 4! po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


rodzice, rodzina, koledzy i współwychowankowie Uniwersytetu w Szańcu 


MSZĘ SWIETA PONTYFIKALNA 


odprawi Ks. Dr. Infułat Ferdynand Machay w piątek dnia 30 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym 
Najśw. Marii Panny. 
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ie Drakarnia Zwięzkowa, Kraków, ul. Mikolajake 18 
Zakład pogrzehewy „WIEGZNO@SE" 
KAROLA WAGI 
KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 5 — TEL. 552-05 


